Panels and Closures 
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Uniform load, psi (N/mm 2 ) 

Inner radius of plate, in. (mm) 
Outer radius of plate, in. (mm) 
Stress, psi (N/mm 2 ) 

Yield strength, psi (N/mm 2 ) 
Thickness of plate, in. (mm) 
Transverse displacement, in. (mm) 
Total load on plate, lb (N) 
Arbitrary distance, in. (mm) 
Maximum deflection, in. (mm) 
Poisson’s ratio 
Slope, rad 



